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MICHAŁA Ostoja STARZEWSKIEGO 


Lołnierza z r. 1831, Kapitana i Instruktora Gwardyi Narodowej Tarnowskiej z 1848 r., 


urodzonego w r. 1801, zmarłego w dniu 15 Stycznia 1894 r. w Tarnowie 


odprawionem zostanie 


w Kościele XX. Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie przy ulicy 
Łobzowskiej w Piątek dnia 19 Stycznia 1894 roku o godzinie 9 rano 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które pozostałe dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


